Tickfield Inspection Checklist: un'app gratuita può rendere incontestabili le foto di un'ispezione?
Un'app di ispezione gratuita e offline che incide ora, fuso orario e posizione GPS in ogni foto e la firma con SHA-256. A confronto con tre rivali reali.
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Tickfield Inspection Checklist è un'app gratuita per iPhone e iPad che conduce un'ispezione seguendo una lista di controllo e consegna un rapporto in PDF lo stesso giorno. Porta con sé 42 modelli già pronti, incide data, fuso orario e posizione GPS in ogni foto e calcola un hash SHA-256 di ogni immagine, così una modifica successiva salta all'occhio. Funziona offline e senza account.
Informativa: AppStoryo è gestito dallo studio che sviluppa Tickfield Inspection Checklist. Il confronto che segue usa criteri verificabili pubblicamente e nomina alternative reali.
Tre cose decidono se un verbale di ispezione regge quando qualcuno lo contesta: se la foto è legata a un luogo e a un'ora, se la lista di controllo corrisponde alla norma applicabile e se il rapporto arriva al committente lo stesso giorno. Tickfield Inspection Checklist è gratuita su App Store.
Che cosa fa davvero Tickfield Inspection Checklist?
L'app copre un lavoro dall'inizio alla fine: scegli una lista, percorri il sito rispondendo Sì, No o N/A, apri rilievi strada facendo, poi esporti un PDF. La libreria raccoglie 42 modelli che coprono sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio, veicoli, consegna di appartamenti, edilizia, igiene alimentare e 5S, ognuno presentato nella lingua dell'app e non tradotto al volo.
I modelli che crei tu accettano nove tipi di domanda, con domande obbligatorie, punteggio ponderato e domande condizionali che compaiono solo quando una risposta precedente le richiede. Un «No», o un valore misurato fuori dal limite che imposti, apre automaticamente un rilievo. I modelli sono versionati, quindi modificarne uno non riscrive mai ispezioni già chiuse — il dettaglio che separa un vero strumento di ispezione da un semplice generatore di moduli.
La versione 1.0 è arrivata il 19 ottobre 2026, pesa 108 MB e richiede iOS 15.0 o successivo, arrivando così a 130 modelli di dispositivo, comprese generazioni di iPhone che le alternative qui sotto hanno già abbandonato.
Come fa la fotocamera di prova a rendere una foto difficile da contestare?
Ogni foto viene timbrata nei pixel stessi, non nei metadati che una copia perderebbe. La scheda dell'app descrive l'ordine senza giri di parole:
Proof Camera comes first: every photo gets the date, the time with time zone, the GPS position and its accuracy, the project name, your own note and a photo number burned into the pixels.
L'originale intatto resta accanto alla copia timbrata, ed entrambi i file portano un hash SHA-256. SHA-256 è uno dei sette algoritmi specificati in NIST FIPS 180-4, il Secure Hash Standard, i cui digest vanno da 160 a 512 bit; la norma afferma che i digest servono a rilevare se i messaggi sono cambiati da quando sono stati generati. Ricalcola l'hash, confrontalo con quello memorizzato e un singolo pixel alterato si tradisce.
Perché conta fuori da un laboratorio: secondo la Regola 901(b)(9) delle Federal Rules of Evidence statunitensi, una via ammessa per autenticare un elemento è la prova che descrive un processo o un sistema e dimostra che produce un risultato accurato. Una foto timbrata, un originale conservato e un hash corrispondente descrivono esattamente quel tipo di processo. Tickfield Inspection Checklist non rende da sola ammissibile una foto; ti dà qualcosa da descrivere.
Le 42 liste integrate corrispondono a norme di ispezione reali?
In parte, e la risposta onesta dipende dal regime. Prendiamo l'edilizia nel Regno Unito: l'articolo 24 del regolamento Construction (Design and Management) del 2015 stabilisce che cosa deve contenere un rapporto di ispezione — nome e indirizzo della persona per cui è stata svolta, il luogo, una descrizione dell'area ispezionata comprese attrezzature e materiali, data e ora dell'ispezione e il dettaglio di ogni elemento che possa dare origine a un rischio. La fotocamera di prova e l'intestazione del PDF ne catturano tutti e cinque fra loro.
Con l'igiene alimentare la storia è identica. I principi HACCP della FDA sono sette, e l'ultimo consiste nello stabilire procedure di registrazione e documentazione, con il monitoraggio come quarto principio. Una lista ricorrente con una foto datata per ogni punto critico è un modo legittimo di sostenere questi due principi. Quello che i modelli non possono fare è dirti quale regime si applica al tuo sito, né stare al passo quando uno cambia.
Come sono in pratica i rapporti PDF e i rilievi?
I rapporti arrivano in tre stili — Classico, Compatto e un rapporto fotografico — con nome, logo e colore della tua azienda, più un confronto prima/dopo rispetto all'ispezione precedente. Il rapporto può essere scritto in una qualsiasi di 44 lingue indipendentemente dalla lingua dell'app: è la funzione che un'impresa che ispeziona per un committente straniero noterà per prima.
I rilievi portano una priorità, foto prima e dopo, un luogo, un responsabile, una scadenza e un promemoria. Importa una planimetria da un PDF o da un'immagine e potrai posarvi spilli numerati e codificati per colore; i numeri non si spostano, così un rilievo citato in un rapporto indica ancora lo stesso punto un mese dopo. Risposte e rilievi si esportano anche in CSV, e un backup completo può andare su iCloud Drive, Google Drive, OneDrive o Dropbox, facoltativamente dietro una password. Tickfield Inspection Checklist è un download gratuito su App Store.
Quale app di ispezione dovresti davvero usare?
Scegli Mitti (by SafetyCulture) se più persone ispezionano gli stessi siti
	Gratuita, versione 26.42, aggiornata il 18 ottobre 2026 e su App Store da febbraio 2012 con 32.333 valutazioni a una media di 4,7 — uno storico che qui nessuna avvicina
	La sua stessa scheda dichiara 80.000 organizzazioni ed è costruita intorno a modelli condivisi e a un account, che è ciò di cui ha bisogno un'organizzazione con più ispettori
	Ti costa iOS 17.0 o successivo, 349 MB e un account cloud; 14 lingue di interfaccia contro 44 lingue di rapporto in Tickfield

Scegli Site Audit Pro se vuoi uno strumento maturo con un pagamento unico
	12,90 USD una volta sola, versione 10.8.0, aggiornata il 16 ottobre 2026, in vendita da aprile 2011 con 11.316 valutazioni a una media di 4,8 — il voto più alto di questo confronto
	82 MB e l'installazione più leggera qui, con quindici anni di affinamento dietro la reportistica
	Solo in inglese, e iOS 17.0 o successivo

Scegli Tap Inspect se scrivi rapporti di ispezione immobiliare per lavoro
	Download gratuito, versione 9.1.0, aggiornata il 17 ottobre 2026, da ottobre 2010, 4.928 valutazioni a 4,8
	Costruita appositamente per rapporti narrativi di ispezione immobiliare, un lavoro che le altre tre si limitano ad approssimare
	Solo in inglese, iOS 17 o successivo, e circoscritta a quell'unico mestiere

Scegli Tickfield Inspection Checklist se la prova deve reggere da sola
	L'unica delle quattro che incide fuso orario, posizione GPS e relativa precisione nei pixel e conserva un hash SHA-256 di entrambi i file
	Gratuita, senza account e senza permesso di rete, completamente offline, e l'unica che gira su iOS 15.0 — le tre rivali richiedono tutte iOS 17
	Versione 1.0 ancora senza valutazioni, senza build Android e senza spazio di lavoro condiviso nel cloud
	Gratuita su App Store

Quando Tickfield Inspection Checklist è lo strumento sbagliato?
Tre situazioni, senza giri di parole. Se una squadra condivide un'unica libreria di modelli e vuole i risultati in una dashboard, l'app non ha uno spazio di lavoro nel cloud e Mitti (by SafetyCulture) è la risposta migliore. Se i tuoi ispettori portano telefoni Android, per loro non esiste alcuna build. Se vuoi un decennio di valutazioni prima di affidare a uno strumento un verbale con valore legale, la versione 1.0 senza valutazioni è un motivo ragionevole per aspettare.
E il limite che lo sviluppatore dichiara nella scheda stessa: le liste «non sostituiscono un'ispezione obbligatoria per legge». Una fotografia timbrata documenta ciò che una persona competente ha visto; non rende quella persona competente, e non prende il posto di un'ispezione che la legge riserva a un ispettore qualificato.
Tickfield Inspection Checklist: domande frequenti
Tickfield Inspection Checklist è davvero gratuita?
Sì. App Store la propone senza costi, senza pubblicità, senza abbonamento e senza acquisti in-app. La scheda indica anche che non serve alcun account né registrazione e che l'app non raccoglie analisi né dati di tracciamento di alcun tipo.
Funziona senza campo?
Del tutto. Liste, fotocamera di prova, planimetrie, rilievi ed esportazione in PDF girano sul dispositivo. Solo l'indirizzo stampato su una foto richiede una connessione; le coordinate GPS e il valore di precisione no.
Esiste una versione Android?
No. Al 20 ottobre 2026 esiste solo su App Store per iPhone e iPad, e su Google Play non è pubblicato alcun pacchetto equivalente. Se i tuoi ispettori usano Android, Mitti (by SafetyCulture) copre entrambe le piattaforme.
Che cosa impedisce a qualcuno di modificare dopo una foto di ispezione?
Nulla impedisce una modifica, ma l'app la rende rilevabile. Conserva l'originale intatto accanto alla copia timbrata e memorizza un hash SHA-256 di entrambi. Ricalcolare l'hash e confrontarlo rivela ogni cambiamento, fino a un pixel.
Posso costruire una lista mia invece di usare un modello?
Sì. I modelli accettano sezioni e nove tipi di domanda, con domande obbligatorie, pesi e domande condizionali. Un valore fuori limite o un «No» aprono un rilievo, e modificare un modello non altera mai le ispezioni già concluse.
L'app sostituisce un'ispezione obbligatoria per legge?
No, e la scheda lo dice apertamente. È uno strumento di documentazione: registra ciò che un ispettore ha osservato, in una forma difficile da contestare poi. Dove la legge richiede una persona qualificata, nessuna app cambia quel dovere.
Quali iPhone possono eseguirla?
Qualsiasi modello con iOS 15.0 o successivo, che la scheda quantifica in 130 modelli di dispositivo supportati. È la copertura più ampia delle quattro app confrontate qui: Mitti (by SafetyCulture), Site Audit Pro e Tap Inspect richiedono tutte iOS 17.
Posso estrarre le risposte come dati e non come PDF?
Sì. Risposte e rilievi si esportano in CSV, e l'intero archivio si esporta come file unico oppure si salva su iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropbox o sul telefono stesso, con password facoltativa. I rapporti escono in PDF in tre impaginazioni.
È utilizzabile da una squadra e non da un solo ispettore?
Solo in parte. Partecipanti e firme vengono raccolti sul dispositivo e i rapporti si possono inviare per e-mail, ma non c'è una libreria di modelli condivisa né una dashboard centrale. Con più ispettori, un prodotto cloud si adatta meglio.
Se ti serve un verbale che puoi spiegare a chi non era presente, la foto timbrata e l'hash corrispondente sono il motivo per provarla. Tickfield Inspection Checklist è gratuita su App Store.
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